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■ 用語の説明 


用語の説明 


USB ドライバ 

パソコンに接続される周辺機器を、バソコンが認識や制御をするた 
めに必要なソフトウェアです。 

rW 61 S USB ドライバ」がパソコンにインス1-ールされていないと 
パソコンが W 61 S を正常に認識できません。 

インストール 

パソコンで使えるように 「 W 61 S USB ドライバ」を導入する作業 
や操作を指します。 

アンインス1-ール 

「 W 61 SUSB ドライバ」が正常にインス!-ールできない場合や、パ 
ソコンから W 61 S が正常に認識できていない場合に、 「 W 61 S 
USB ドライバ」を一度削除する作業や操作を指します。 

















はじめに 


ここでは、 「 W 61 S USB ドライバ」（以下 「 USB ドライバ」と略記します）をパソコンに 
インス I -ールする方法について記載しています。 W 6 1 S を付属のソニー•エリクソン USB 
ケーブルミニ B 01 と卓上ホルダで接続し、ご使用いただくためには、あらかじめパソコ 
ンに 「 W 61 SUSB ドライバ」をインス!-ールしていただく必要があります。 

※付属の USB ケーブル以外に、別売の 「 US 巳ケーブル WIN (0201 HVA )」 もご使用い 
ただけます。 


USB ドライバの動作環境について 


対応〇 S 

Windows XP^/Windows Vista/Windows 7 
(いずれも日本語版、 PC / AT 互換機用） 

※ Windows XP の x 64 Edition は非対応となります。 

• 上記の 0 S が工場出荷時にインス1-ールされていることが必要です。 

• 上記 OS 内でもアップグレードされた場合は動作保証いたしません。 

• 対応しているすべてのバソコンについて動作保証するものではありません。 

US 巳ポート 

USB 1.1 以上 

携帯電話 

W 61 S 

• W 61 S 以外の携帯電話にはご使用いただけません。 

ケーブル 

USB ケーブル 


ご利用上の注意 

• 機器を PC へ接続した際に、 COM ポート （ COM 3 など）が割り当てられます。非接続状態で 
は、本デバイスに割り当てられる COM ポートは存在しません。 

• COM ポート番号は、使用する PC の環境により異なります。 

• 携帯電話と通信中に機器を取り外さないでください。通信中のデータが失われることがあり 
ます。 

• CPU の処理能力が不足している場合、通信速度が低下することがあります。 

• 他の USB 機器と同時にご利用の場合、通信速度が低下することがあります。 

• 本インストールマニュアル以外の手順では 「 W 61 S USB ドライバ」のインス I ルができな 
い場合があります。 
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USB ドライバをダウンロードする 


Web サイトから 「 auW 61 SUSB ドライバ」をダウン□-ドしてください。 


1 「使用許諾契約」をお読みいただき、「同意してダウンロード」を 
クリックする 


2 「ファイルのダウンロード」 
画面で「保存」をクリック 
する 

注：ファイル名の 「 XXXX 」 はダ 
ウン□—ドするドライバのパー 
ジョンによつて異なる4桁の数 
字になります。 



3 「名前を付けて保存」画面で 
覚えやすい場所（デスク 
トップなど）を指定して、 
「保存」をクリックする 
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USB ドライバをインストールする 


インストールを開始する前に以下の項目をご確認ください。 

• Administrator (管理者）権限のあるユーザーアカウントで□グインしてください。 

• Windows で起動中のアプリケーションを終了してください。 

• 古いバージョンの 「USB ドライバ」がインス!ル済みの場合は、 P. 10の手順で一度アンインス 
卜ールしてから新しい fUSB ドライバ」をインス!ルしてください。 


寶インス I ル完了まで W 6 1 S をパソコンに接続しないでください。 

ダウン□ードした 「 W 61 SSetupXXXX . exe 」 をダブルクリックする 
この時点では、 W 61 S をパソコンに接続しないでください。 

準備中画面が表示されます。しばらくお待ちください。 

※インス!-ーラの実行時に発行元が不明である旨が表示され、ユーザーアカウント制御 
(UAC) の確認画面が表示される場合があります。 

注：ファイル名の 「XXXX」 はダウン□-ドするドライバのパージョンによって異なる4桁 
の数字になります。 

2 内容を確認してから、 

「次へ ( N )」 をクリックする 

ソフトウェア使用許諾契約書 
が表示されますので、よくお 
読みください。 


3 「はい (Y)J をクリックし、 

パソコンに W 61 S を接続し 
ていないことを確認してか 
ら、 「0 K 」 をクリックする 

インス I -ール処理中の画面が表示されます。しばらくお待ちくださし、 

4 「完了」をクリックする 
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接続を確認する 


パソコンが rusB ドライバ」を正常に認識しているか、以下の手順で確認でき 
ます。 

※別売の 「US 巳ケーブル WIN (0201HVA)」 を使用して接続する場合は、 W6IS 
の外部接続端子に接続してください。卓上ホルダを使用する必要はありません。 

付属の USB ケーブルでパソコンと卓上ホルダを接続する 

W 61 S の電源を入れ、待受画面を表示してから、卓上ホルダに差し 
込む 

(接続のしかたについては、 W61S 付属の取扱説明書をご覧ください） 

■ 「データ転送モード」を選択した場合 

パソコンの「システムのプ□パテイ」画面を表示する 

■ Windows XP の場合 

Windows の「スタート」から「コント□-ルパネル」 — （「パフオーマ 
ンスとメンテナンス」を開ぎ、）「システム」をクリックする 

■ Windows Vista/Windows 7 の場合 

Windows の「スタート」から「コント□ールパネル」 — 「ハードウエアと 
サウンド」をクリックする 

2 「デバイスマネージャ」画面を表示する 

■ Windows XP の場合 
「八ードウエア」タブにあ 
る「デバイスマネージャ」 

をクリックする 



I デパイスマネージ他 
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■ Windows Vista の場合 

「デバイスマネージャ」をクリックし、確認画面で「続行 （C)」 をクリッ 

クする 

■ Windows 7 の場合 

「デバイスマネージャー」をクリックする 

3 「ポート ( COM と LPT )」 を 
ダブルクリックして 
Lau W 61 S Serial Port 
( COM *)」 が表示されてい 
ることを確認—「モデム」を 
ダブルクリックして 
「au W 6 IS 」 が表示されて 
いることを確認する 
右画面の様に表示されていれ 
ば正常に接続されています 
(* はバソコンの環境によって 
異なります)。 



7 WA © 揀作(£)裹示祕ヘルプ妙 

團 # [f 湟 


« a DVD/CD-ROM ドテ(ブ 
+ 1i£€ ATA/ATAPI う 

♦ 夸 SCSI と RAID 工 /kl ぅ 
-各 US8 <Univ«-s«l Serial Bus) ぅ 
令 au VMS1S 

^ hteKR) 8280108 USB Universal Host Contra Mar - 2X» 
bitKFO 8280108 USB Universal Host Contra Her _ 2709 
^ liteKR) 8280106 USB Universal Host 00 ntroHer - 27CA 
bteKR) 8280106 USB Universal Host Contra Her - 27CB 
hteKR) 8280108 USB2 Enhanced Host Controlbr • 27CC 
^ USB ル-トハブ 
令 USB ル-トハブ 
4 USB ル-卜八ブ 
•& USB ルートハブ 
右 USB ル-トハブ 
+ • キー术ード 

♦メ コメ?：1-夕 

♦ • サ ^ ンド、ビデオ、ゲームエ / 卜□う 
+ i システムデス 

♦ー ディスクドテ f ブ 
+ ,ディスプレイアダプタ 

♦鬌ネ外ワづ rm 

♦ ju ta-r^ インターフ i イスデ /w ス 

♦ ♦ ブ〇セ，サ 

♦ j フ D9 ピ - ディスク]ント D- ラ 
♦ 1フ D9 ビーディスクドテ f ブ 

iy.au W81S Sarnl Port <COM12)| 

J 通 fm - 卜 <D0M1) 

♦ 70 スと柳 M ポインティンクデバイス 

l^auVWSIsl 

♦ ■ 


• デバイスマネージャに表示されていない場合や「？」マークや「！」が表示されている場合は、 
USB ドライバを再インス!ルしてください。 （—12 ページ） 

• デバイスマネージャの「表示」設定が「デバイス（種類別)」以外に設定している場合は、上記 
のようには表示されません。 

• ポートやモデムの COM の番号はパソコンの環境によって異なります。モデムの COM の番号 
はデバイスマネージャの「モデム」の 「au W61SJ を右クリックして「プ□パティ」を選択し、 
「モデム」のタブをクリックすると見ることができます。 
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■ 「高速データ転送モード」を選択した場合 

パソコンの「システムのプ□パティ」画面を表示する 

■ Windows XP の場合 

Windows の「スタート」から「コント□-ルパネル」 — （「パフ ォーマ 
ンスとメンテナンス」を開き、）「システム」をク 1 J ックする 

■ Windows Vista/Windows 7 の場合 

Windows の「スタート」から「コント□-ルパネル」 — 「八ードウエ 
アとサウンド」をクリックする 


「デバイスマネージャ」画面を表示する 


■ Windows XP の場合 
「八ードウエア」タブにあ 
る「デバイスマネージャ」 
をクリックする 


■ Windows Vista の場合 

「デバイスマネージャ」をクリックし、確認画面で「続行 （ C )」 をクリッ 
クする 

■ Windows 7 の場合 

「デバイスマネージャー」をクリックする 






















3 「ポート ( COM と LPT )」 を 
ダブルクリックして 
Lau W 6 IS High Speed 
Serial Port ( COM *)」 が 
表示されていることを確認 
する 

右画面の様に表示されていれ 
ば正常に接続されています 
(* はバソコンの環境によって 
異なります)。 



■ 「外部メモリ転送モード」を選択した場合 


microSD を挿入した状態で「外部メモリ転送モード」を選択してください。 


1 パソコンの「マイコンピュータ」を開き、エクスプローラで「リムー 
バブルディスク」が表示されていることを確認する 

microSD のドライブが「リムーバブルディスク」と表示されます。 

(詳細は W61S 付属の取扱説明書をご覧ください） 


■Windows XP 
の場合 
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■ Windows Vista 
の場合 



フォルダ 

A 


USB-PC WORKGROUP 

InteKR) Ceteron(R)M CPii 
1.00 GB 


430 Q 173GHz 


■ Windows 7 
の場合 
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USB ドライバをアンインス I -ールする 


ruSB ドライバ」をアンインストールする場合は、 RJS 巳ドライバ」のインス! -- 
ル先フオルダ （C:¥W61S) に入っているアンインス!-ーラ 
(w61 sUninstall.exe) を使用してください0 

※「¥ W 61 S 」フオルダが作られるディスクはお使いのパソコンの環境によって異なります。 
※「 w 61 sUninstall . exe 」 を削除するとアンインス! -- ルができなくなりますのでご注意 
<ださい。 

アンインストールを開始する前に以下の項目をご確認ください。 

• Administrator (管理者）権限のあるユーザーアカウントで□グインしてください。 

• Windows で起動中のアプリケーシヨンを終了してください。 


!アンインス!ル完了まで W 61 S をパソコンに接続しないでくださし、。 


1 パソコンの[マイコンピュータ] — C ドライブ内の 「 W 61 S 」 フオル 
ダを開き、 [ w 61 sUninstall . exe ] をダブルクリックする 

この時点では、 W61S をパソコンに接続しないでください。 

※ユーザーアカウント制御 （ UAC ) の確認画面が表示される場合があります。 


パソコンに W 61 S を接続 
していないことを確認して 
から、「アンインス!-ール」 
をクリックする 



«u USB Driver ©アンインストルします。 


||ぁ朽 ズ F^’l|| キャン 


アンインストールが実行されます。しばらくお待ちください。 


3 アンインストール完了後、 
「0 K 」 をクリックする 
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4 パソコンを再起動する 
■ Windows XP の場合 
「はい〇〇」をクリックす 
る 



■ Windows Vista / 
Windows 7の場合 

「今すぐ再起動する ( R)J 
をクリックする 


? Ml 


Iteroson ： W ndovyf 


があつ 5 T . 


^ mi 

にはユンビュー今一 TWIUTS 必饔 R 


こ Btrri てい 5 ファ… aT ベて樺用して.プ 
ニグラム IT ぺて簡じ5必要があり ?T. 
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USB ドライバを再インス I -ールする 


rUSB ドライバ」が正常にインス!ルできない場合や、パソコンから W 61 S 
が正常に認識できていない場合には、 P .1 0の手順で一度 「 USB ドライバ」をアン 
インス I -ールしてから再度インス I -ールを行なってください。 


インス I -ール/アンインス I -ール中のご注意 


rUSB ドライバ」をインス!-ールまたはアンインストール中に、「1628:スクリ 
プトベースのインス!ルを完了できませんでした。」というメッセージが表示 
される場合があります。その場合は、以下のことをご確認ください。 


原因 

対処 

「 W 6 1 SSetupXXXX . exe 」 を2回以上ダ 
ブルクリックした場合 

メッセージ画面の 「0 K 」 を押して、再度 
インス1-ールまたはアンインス1-ールを 
行ってください。 

Temp フォルダに不要なファイルが残つ 
ている場合 

メッセージ画面の row を押してください。 
Temp フオ J レダ ( C:¥Documents and 
Settings ¥ “現在のューザー名’’ ¥Local 
Settings ¥ Temp ) のファイルをすべて 
消去または他のフォルダに移動してくださ 
し、。その後に、再度インストールまたはア 
ンインス1ルを行ってください。 
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コマンドリファレンス 


(1) S レジスタ 

s レジスタの設定方法 

“ AT ” に続いて “ Sn = X ”を入力する。 

( n : レジスタ番号、 X :設定値） 

S レジスタ参照方法 

“ AT ” に続いて“ Sn ?” を入力する。設定値が 
表示される。 （ n : レジスタ番号） 


レジスタ 

機能 

単位 

初期値 

設定範囲 

S3 

CR キャラクタコードの設定 

- 

13 

13のみ 

S4 

LF キャラクタコードの設定 

- 

10 

10のみ 

S5 

BS キャラクタコードの設定 

- 

8 

8のみ 


(2) リザルトコード 


数字 

文字 

説明 

0 

OK 

コマンドを正常完了 

1 

CONNECT 

相手モデムと接続 

3 

NO CARRIER 

キャリアが検出できない 

4 

ERROR 

コマンドエラー 

29 

DELAYED 

発呼規制中 


(3) AT コマンドー覧 

AT コマンドの入力方法 

AT コマンドは、 “ AT ” に続いて“コマンド，， 
と“パラメータ”を入力する。 

(例） ATE 1 

(コマンドエコーを有りに設定する） 

* は初期値 


コマンド 

機能 

説明 

A/ 

コマンドの再実行 

直前の AT コマンドを再度実行する 

ATD 

ダイヤル 

オフフックし電話番号をダイヤルする 

ATEn 

エコー処理 

コマンドエ コー 有無の設定 
n=0 コマンドエコーしない 
*n=l コマンド エコー する 

ATQn 

U ザルトコード 

*n=0 リザルトコードを返す 


の制御 

n=l リザルトコードを返さない 

ATVn 

U ザルトコード 

n=0 数字形式 


の選択 

*n=l 文字形式 

ATZ 

ソフトウェアリセット 

工場出荷状態に初期化する 

AT&Cn 

CF (DCD) 

n =0 常時 ON 


信号の制御 

*n=l 相手モデムのキャリア 
を検出したとき ON 

AT&Dn 

CD (DTR) 

n=0 CD 信号を無視して、 


信号の制御 

常時 ON とみなす 
n=lCD 信号 OFR こより 
オンラインコマンド 
状態へ移行 

*n=2 CD 信号 OFR こより 
回線を切断しオフラ 
インコマンド状態へ 
移行 

AT&F 

工場出荷時設定 

各種コマンドのパラメータ値や S 


への初期化 

レジスタの内容を工場出荷時に戻す 
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